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P U B L I C A T I E B L A D . 


BESLUIT van den lOden September 19W tot aanvulling van 
het besluit van den 15den Juni 1938 (P.B. 1938 No. 53) ter 
uitvoering van artikel 10, sub 2, der ,,Ongevallenregeling 
1936" (P.B. 1939 No. 36). 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Curagao, 


Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 10, sub 2, der 
„Ongevallenregeling 1936" (P. B. 1939 No. 36) het noodig is, 
het navolgende vast te stellen; 


Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, besloten: 


Artikel 1. 


In artikel 3, groep IX, van het besluit van den 15den Juni 
1938 (P.B. 1938 No. 53) ter uitvoering van artikel 10, sub 2, 
der „Ongevallenregeling 1936" (P. B. 1939 No. 36), zooals dat 
besluit het laatst is aangevuld bij het besluit van den 28sten 
Maart 1940 (P.B. 1940 No. 25), wordt opgenomen: 


30a. Brandkasten, kachels, ijzeren meubelen of voorwer­ 
pen van plaatijzer (het bedrijf van vervaardigen van) 
17 


107 
- 2 - 


Artikel 2. 


Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na 
dien zijner afkondiging. 


Gegeven te Willemstad, den lOden September 1940. 


G. J. J. WOUTERS. 


De gouvernements-secretaris, 


GRONEMEIJER. 


Uitgegeven den 13den September 1940. 
De gouvernements-secretaris, 


GRONEMEIJER. 


